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      У ніч на 15 червня внаслідок масованого ракетного удару Росії по Києву відбулося пряме влучання в Успенський собор Києво-Печерської Лаври. 



Від диму задихаються святі

на вогнянім хресті.



У полумʼї кричить Успенський храм —

це виклик небесам.



Горітимуть у пеклі упирі —

спокутувати гріх.
 

    

  